全 体 计 画 

事业 费 : 绝 88.8 估 品 

工事 期 间 : 令 和 3 年 度 末 完了 予定 

工事 内 容 :水 门 1 基 (4 径 间 L=88.3m) 
防潮 堤 L=355.7m 


岩手 册 治 岸 让 域 振 内 局 土木 部 富 古 土木 七 和 一 


界 符 川 津 波 水 门 一 般 园 (2) 于 L200 
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岩手 内 治 岸 应 域 振 内 局 土木 部 富 古 土木 七 之 名 一 


